Amasya'da otogar çatısı çöktü — Kaymakam Gökcecik, “Can kaybı 
yoktur' 


Amasya'nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar, 
Taşova Belediyesi Otogarı'nın çatısının çökmesine neden oldu. 
Otogarın bir kısmı zarar gördü. 


Yoğun kar yağışına dayanamayan ve çöken çatıyla ilgili Taşova 
Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Taşova Belediye Başkanı Bayram 
Öztürk, olay yerine gelerek otogar esnafından bilgi aldı. İncelemeler 
sonuncunda otogar vatandaşların kullanımına “kapatıldı”. 


20 yıldır otogarda esnaflık yapan Mustafa Kılıç “20 seneden beri 
burada çalışıyorum. Böyle bir şeyimiz olmadı ve bir kar yağmasında 
sohbet ederken bir çatırtı koptu. Biz bu tarafa doğru bir baktık çatı 
yıkılmış. Hele şükür kimseye zarar etmedi. Bundan daha rahatı yok. 
Bu zamandan beri böyle bir şey yoktu” dedi. 


“VATANDAŞLARI İÇERİ ALMAYACAĞIZ” 


Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Yoğun karın yol açacağı en önemli 
risklerden bir tanesi çatı çökmeleridir. Şu anda çatımızın olduğu 
yerdeyiz tabi tedbir almaya çalışıyoruz. Çatılardaki yoğun kütlelerin 
ağırlığı hakikaten bir çok çatıda benzer kazalara yol açabilir. Maalesef 
bu da belediyenin sorumluluk alanı olan bir binada gerçekleştirmiştir. 
Herhangi bir olumsuz durumun olmaması bizim açımızdan en 
sevindirici husustur. Vatandaşları içeri almayacağız, sadece 
telefonların irtibat kurulacağı bir formatta garajı emniyetli bir şekilde 
kullandırmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı. 


“CAN KAYBI YOKTUR” 


Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik “Taşova Belediye'mizin otogarı 
içerisindeyiz. Çatıda ufak çaplı bir çökme meydana geldi herhangi bir 
can kaybı yoktur. Otogarda gerekli tedbirler alındı insanlarımız daha 


güvenli bir seyahatlerine devam edecektir. Bu zor günleri hep birlikte 
aşacağımıza inanıyorum” dedi. 


